Mifarma afe 


MIFARMA S.A.C. 
R. U. C. : 20512002090 


CENTRAL: Av. Jose Carlos Mariategui 


Ate 15483 
Telf. (01)6125000 


414 — 0669 
ATE 
BOLETA ELECTRONICA 


N° B353-00005060 


FECHA DE EMISIÓN : 22/03/2024 10:31:50 


No ORDEN COMPRA 
No GUIA REMISIÓN : 


CORRELATIVO : 0000936160 

CAJA/TURNO : 30 

TIPO DE MONEDA : NUEVO SOL 

CAJERO : YM****U | 

VENDEDOR : Y Maroto UT 

DNI Cliente : 72973566 

NOMBRE DEL : JHONATAN M. ALEJANDRO CCOICCA 
CLIENTE 

DIRECCIÓN : AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI 
Código Descripción Cant. P. Unit. Importe 
04856 DALACYN 600 MG i 65. 00 64. 00 
04952 CELECOXIB 200 MG l 25. 50 24. 00 
OP. EXONERADA S/ 0. 00 
OP. INAFECTA S/ 0. 00 
OP. GRATUITA S/ 0. 00 
OP. GRAVADA S/ 35. 10 
I. S. C. S/ 0. 00 
I.G. V. S/ 15. 84 
L. E, BP, E. Ri S/ 0. 00 
DESCUENTOS S/ 0. 00 
REDONDEO S/ 0. 00 
DONACIÓN S/ 0.00 
IMPORTE TOTAL S/ 103. 84 
Importe a pagar S/ 103. 84 


SON: CUARENTA Y UNO CON 42/100 


REDONDE S/ 0. 06 
TOTAL S/ 104.00 
MASTERCARD PINPAD S/:104.00 SOLES 


EN LA COMPRA USTED AHORRO S/ 2. 49 
REDONDEO 0. 00 

TOTAL S/104. 00 

MASTERCARD PINPAD — S/ 104. 00 
EN LA COMPRA USTED AHORRO S/ 2. 49 
Guarda tu voucher, 


Es el sustento para validar tu compra. 


Consulte documento en www. mifarma. com. pe 
Autorizado mediante resolución N° 0180050001024/SUNAT 


No se aceptan devoluciones de dinero, 
salvo en los casos establecidos en los 
articulos 97, 98 y demas supuestos de 
la Ley N. 29571. Todo cambio de mercaderia 
se hara dentro de las 48 horas siguientes 
a la compra, previa presentacion del 
comprobante y verificacion del quimico 
farmaceutico. 


USUARIO: YM****UI CAJA: 567 UBL 2.1 


